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À replacement name is proposed for Xenobius Zhang & Hu, 1985 (Hynobiidae), 
which is preoccupied by Xenobrus Borgmeier, 1931 (Coleoptera). 


ZHANG & Hu (1985) ont récemment nommé Xenobius un nouveau genre d'Urodèles 
Hynobiidae de Chine. Malheureusement, ce nom ne peut être conservé pour ce genre, car 
le même nom avait été donné par BORGMEIER (1931 : 358) à un genre de Coléoptères du 
Brésil. Nous proposons le nom de remplacement suivant, qui évoque l’origine chinoise de 
celui-ci, pour le genre d'Urodèles : 


SINOBIUS nom. nov. 


Nomen novum pro Xenobtus Zhang & Hu, 1985 (nec Borgmeier, 1931). 


Espèce-type, par désignation originale sous Xenobius Zhang & Hu, 1985 : Sinobius me- 
lanonychus (Zhang & Hu, 1985). 


Diagnose : voir ZHANG & Hu (1985). 
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